Dr. KAZIMIERZ PIECH 


profesor 
ur. dnia 11 stycznia 1893 r. w Sanoku, zmarł w Krakowie dnia 15 kwietnia 1944 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 18 b. m. o godzinie 3*/, po południu, o czym zawiadamiają 


żona i córka. 


Nabozenstwo zalobne 


odprawione zostanie w Srode dnia 19 b.m. o godzinie 8 rano w kosciele sw. Anny. 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikelajska 18. 


KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI. 2 — TEL. 103-31. 


